جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2113 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الشفق للبنات 


















1 | 1421922113001 | اسيل صلاح غلام شاهين | 52 | 50 | 60 | 0 | ااج | 

2 | 1421922113003 | بتول احمد رحيم ازرك | 50 | 54 | 24 | èÈغ‏ | مل | 0 
3 | 1421922113004 _| بتول عباس جابر صخي | 63 | 58 | 50 | 50 | ناج | 2 
4 | 1421922113005 | بنين ابراهيم جابر محمد __|إ 67 | 59 | 50 | 72 | نجج | 28 
6 | 421922113009 | تبارك علي عدناننعمة || 51 | 55 | 39 | 65 | مل | 0 
7 | 1421922113013 | حوراء جوهر كاظم شغيدل | 62 | 56 | 60 | 71 | نجج | 249 
8 | 1421922113014 _| حوراء صفاء جميل جابر | 62 | 56 | 59 | 50 | اجج | 227 
9 | 1421922113016 | حوراء محسن مسير عاكول | 52 | 57 | 35 | 50 | مسل | 0 
0 | 1421922113017 | دموع ماجد سعدون عبدالسااة 0 | 73 | 75 | 50 | 80 | ناج | 28 
1 | 1421922113018 | دنيا جلال عباس محمد _| 55 | 62 | 37 | 60 | مل | 0 
2 | 1421922113021 | رواء محمد كامل عبد السادة_____ | 50 | 69 | 57 | 63 | ناج | 239 
3 | 1421922113022 | زهراء جاسم زويد بهير ا | 78 | 82 | 62 | 85 | ناج | 37 
5 | 1421922113030 | زهراء علاء حسين دنبوس ____| 50 | 50 | %7 | 6 | مكل 0 
6 | 421922113031 | زهراء مهدي لفتة شجر || 62 | 69 | 28 | 0 
7 | 1421922113032 _| زهراء ياسر رحم كاظم | 63 | ا5 | ا51 | 85 | ااج 250 
18 | 1421922113033 | زينب اياد حسن بدر ||| 54 | 59 | 50 | 80 | ناج | 248 
142522506 زيب علي كالم 10 69 | 42 | ا5 | سر : 
PS | 1‏ | زت صر رش a O‏ سر 1 
PPT |‏ | زت اىي ا a O O‏ سر 1 
23 غ 

4 | 1421922113045 | شهد عبد الله حامد ياسين 50 50 41 55 بعل 0 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 
رمز المدرسة : 2113 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 









| 1421922113047 _| طيبة فواد زاير بارج ااا | 59 | 58 | 58 | 79 | اج 
| 1421922113058 _| فاطمة فراس مجيد حاتم __| 57 | 5 | 39 | 60 | مل 
| 1421922113060_| كوثر وليد لفته فيج ااا | 50 | 57 | 50 | 67 | نام 
| 1421922113063 _| نادية قابل شيحان شكيان اا | 65 | 76 | 84 | 93 | ااج 
| 1421922113064_| نبأ ابراهيم كاظم حبر ا ا | 69 | 77 | 82 | 2_| نج 












برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


